DBX 902 PARTS LIST 


PART NO# 

DESCRIPTION 

COST 

14-3692-A 

FRONT PANEL DBX902 

12.60 

34-0134 

KNOB/BLACK 11MM 

2.32 

34-0137 

KNOB/CAP YELLOW 11MM 

.44 

34-014 1_ 
44-0146 

KNOB/CAP 8LACK 11MM 
SWITCH 4P0LE 

.44 

1.64 

44-0157 

BUTTON/CAP FOR SWITCH 

.69 

72-4261 

IC RMS UPC1253 

3.40 

72-4262 

IC VCA UPC1252 

3.40 

40-2103 

POT/DUAL 20K 

9.52 

40-2106 

POT/SINGLE 20K 

2.60 

05-6183 

PCA RMS ASSY, MODULE 

15.74 

80-6170-A 

PCB MAIN BOARD RAW 

44.00 

18-2015 

USER'S MANUAL 902 

i 

7.84 

CrO 


